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.اعداد 


د. عبدالله أحمد عبدالله 


مقدمه: 

يسعى معهد خاد الحرمين الشريفين لأبحاث ال من خلال أبحاثه ودراساته الى خدمة 
حجاج بيت الله الحرام وذلك عن طريق تزويد المسئولين في مختلفة الجهات ذات العلاقة بكافة 
المعلومات التى تعينهم على اتخاذ القرار ا لمناسب لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للحجيج. 

ومن ضمن دراسات المعهد لهذا العام توجد دراسة لبناء مقياس لتقويم مرافق وخدمات 
الحج» وسوف تشمل هذه الدراسة عدة مجالات هي: الاستقبال والتوديع بمطار الملك عبدالعزيز 
بجدة» المرافق والخدمات الأساسية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المدينة المنورة. الأمن 
العام» النقل والحركةء وأخيرا الافتراش الذي هو مجال هذه الدراسة. 

فالافتراش هو ظاهرة مغل مشكلة اجتماعية کی تتكرر سنوياً وتسبب العديد من 
المشاكل الحضارية والاقتصادية والصحية والأمنية وتؤثر على أداء الخدمات المقدمة للحجيج» 
إذ يلجا العديد من الحجاج إلى استخدا م الشوارع والطرقات والميادين والساحات العامة 


للسكن غا يخالف الوظيفة التي خصصت لها. ِ 

وقد قام سعهد خادم الحرمين الشريفين بالعدید د من الدراسات النظرية والميدانية عن 
ظاهرة الافترأاش : في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة [ بخاري وأبو الخير )١(‏ > باقادر ()› 
فاضل وربیع (۳) : الحارثي وآخرون )٤(‏ ] . 

وقد حددت هذه الدراسات الأسباب لؤدية إلى الاف: فتراش ومن نها 

) بعد سكن الحجاج عن منطقة اإجمرات.۾‎ e 


6 الضياع. 


توفرالخدمات. 
لاخر 


ه البيع. 


ه توفر مساحات شاسعة غير مستغلة تساعد على انتشار الافتراش. 


ه عدم وجود جهة مسئولة عن منع الافتراش بصورة جدية. 

كما أُوضحت ضحت تلك الدراسات النتائج المترتبة على هذه الظاهرة ومن ضمن هذه التتائج: 

ه إعاقة حركة المشاة. 

ه إعاقة حركة سيارات الخدمة والطوارئ والنقل وغيرها. 

۾ تکدس النفايات. e.‏ 

م انتشار الأوبئة. 

© زيادة الحوادث والدهس. ‏ 

» الإساءة إلى المظهر العام والظهور : 

وظهور النساء بمظهر غير لائق ) 

ولم تقطرق تلك الدراسات إلى حصر أعداد امغترشين في راقع الافتراش ا لعرفة نسبة 
الافتراش في هذه المواقع» وسوف تركز الدراسة الحالية 
في کل موقع من معا الافتراش في مكة الكرمة وفي ي دادي منی۔ 


ظهر غير حضاري ( قضاء الحاجة أمام الناس. 


تهدف هذه الدراسة إلى بنا مقياس للافتراش في كل من مكة ا مكرمة ومنى» وهذا 
امقياس سوف يستفاد منه في بناء مقياس شامل لتقويم الحدمات والمرافق في موسم الحج 
بحيث يتم الاستفادة من هذا المقياس للحكم ء ی مدی نجاح موسم مج کل عام ومساعدة 
المسئولين على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة جاج بیت الله الحرام. 


+ إجراءات الدراسة: 


| ۔ دید راقع الانتراش في مکة الکررة وفي منی بنا “على الدراسات السابةة وبناء 
على الجولات الميدانية التي فام بھا فريق البحث» وهه المواقع هي : 


اول : 


مكة المكرمة: 
١‏ ساحات الحرم المكي الشريف. ٠‏ 


Y‏ شارع المسيال. 


۳ الساحة المؤدية إلى أنفاق کدي. 
٤‏ . حارة الباب ( شارع خالد بن الوليد إلى وقف الأمير عبدالله بن 
عبدالعزیز ). 


ه - فوق دورات المياه في الساحة الشرقية للحرم. 


٤‏ . تحت الكباري المؤدية إلى نفق أجياد وخلف مستشفى أجياد. 


۷ شارع المدعى والجودرية.. 


۸ تحت کوبری |۱ بمانة. ` 


ثانیاً: منی: 
1 طرق الشاة الطلل من مزدلة إلى متي 


الخيف. 
۴ ۔ شمال جسر الجمرات. 


إلى ربوة اليف ). 


۵ مقر الأمن العام سابقا. 


٦‏ ۔ مقر وزارة الحح سابقاً. 


۸ مواقف السيارات المخصصة للاقفتراش في ریو الخيف (انظر الخريطة ) 
٠‏ ۹ طريق المشاة الظلل من منى إلى مكة ( غرب جسر الجمرات ). 


اراقع الافتراش في مک المكرمة ١‏ 1 ا ر جدول ١‏ ). أا في وادی م منی فقد تم 


الاستعانة ا هو متوفر من معلومات لدی أمانة العاصمة المقدسة (انظر جدول ۲( 


. حساب الطاقة الاستيعابية لكل موقع من مواقع الافتراش في مكة المكرمة ومنى‎ . ٣ 


٤‏ حصر أعداد المفترشين في کل موقع من مواقع الافتراش خلال التهار وخلال اللير 
في الأيام التأالية: 


. مكة ا لمكرمة في الأيام ( IT‏ 
ه منی في الأیام ( ۰۸ ۱۰ .)۱٠۲١١٠۱۰‏ 
وتم جبع هذه المعلومات ميدانياً باستخدام عدادات يدوية» كما تم تصوير المواقع 


باستخدا م التصوير الفوتوغرافي وکاميرات الفيديو لتأكد من دقة هذه الأعداد ( انظر جدول 
۳ وجدول ٤‏ ). 


٠ تحديد نسبة الافتراش في كل موقع.‎ . ٠ 


إيجاد نسبة تقريبية عامة للافتراش فى مكة المكرمة وفى واي منى. 
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المساحة الإجمالية بالمتر الرع 


a 


الساحة المؤدية الى أنفاق کدي. 


حارة الباب ( شارع خالد بن الوليد إلى وقف الأمير عبدالله ٤‏ 
بن عبدالعزيز ). ) 


فوق دورات المياه في الساحة الشرقية. 
تحت الكباري الؤدية الى فی أجياد وخلف مستشغی أجياد. 


زا 1 


جدول () مواقم الافتراش ق في مكةالکرمة ر ومساحاتها الإجمالية 


المساحة الإجمالية 


امؤدي إلى رب ربو ت الخيف. ) ) 


جدول (۲) :م 1 الاقتراش ن في هنی وساحاتها الإجمالية ‏ 


الساحة حة المؤدية إلى أنفاق کدي. ٠ a.‏ ) 
r‏ الباب ( شارع خالد بن الوليد إلى وقف 3 i WITE‏ 
بن عبدالعزیز ) 


فوق دورات لياه في الساحة الشرقية. jas. jwane j ort}‏ 


2 لكباري المؤدية إلى نفق أجياد وخلف مستشفی أجاد۔ | ¿٣‏ | »ء | 4< | Aa. | wy ÎÛ ov‏ 


جدول (۳): أعداد المفترشين في مكة المكرمة خلال موسم حج عام ۰ھ 


خلال النهار 


طريق المشاة الظلل من مزدلفة إلى منى: . 
شرق جسر الجمرات ويستمر إلى جهة الجنوب عند ml‏ 
المؤدي الى ربوة الخيف. 


rear | FAYE | lr.avy N. 


Og 


Mov Acsa. 


e‏ جسر ارات ( من بداية nT‏ من جهة ارا 


إلى ى السلم ادي إلى ر ريوةالخيف ). ___ 


ove ren) rer | ۲. Aor Torr} r. ر ا اا‎ 


ا ای ارات ال الافتراش في ریو اليف vv Û vır Î‏ 


۰ ۰ ا‎ A۸۷1 


طريق المشاة المظلل المعجهة إلى مكة. AAA Û Y. o1‏ 
جدول :)٤(‏ أعداد المغترشين في منى خلال موسم حج عام ١١٤٠د‏ 


تانج ا لوخصة في جدولين )0( (Og‏ 7 الحصول علیها خلال فترتبن احداهما خلال 
کانت خلال الفترة من الساعة الثامنة صباحا إلى الحادية عشرة صباحاء ومن الساعة الحادية 
عشرة ليلاً إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل. ‏ 

أما في منى فقد جمعت هذ العلومات خلال الفترة من الواحدة بعد الظهر إلى الرابعة 
عصراء وفي الفترة من الحادية عشرة ليلا إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل. 

وقد جمعت هذه المعلومات ميدانيا عن طريق عشرة طلاب تم توزيعهم على المواقع 
اللحددة ئي مكة المكرمة وفی منی» کہا اتم تصویر هذه المواقع باستخدا م التصوير 
الفوتوغرافي وكاميرات الفيديو. ا 

ولتحديد المساحة التي يشغلها ا مفترش تم أخذ قياسات لعينة من المفترشين وأوضحت 
هله القياسات أن المساحة التي بشغلها الفترش هي في حدود وأحد متر مربح › > وبالتالي ممکن 

الطاقة الاستيعابية لموقع الافتراش = مساحة موتح 

وتحلیل حانج م هذه الدراسة نلاحظ ما يلي: . 

يوضم الجدول رقم )١(‏ أعداد امفترشين ز في جمیع امراق خلال النهار وخلال الليل في 
اا الجامس دالسادس والسایع والثالك عشر من شهر ذي الحجةء ويلاحظ من الجدول أن 
عددهم خلال النتهار ۲۸۸۵ مفترش» بینما بلغ عددهم خلال اللیل ۳۸۰٠١‏ مفترش. كما أن 
ا عدد من المفترشن كان يوم الخامس من شهر ذي الحجة إذ بلغ عددهم خلال النهار ١٠۸۳‏ 

» بيتما بلغ عددحم خلال الیل 0۲ مفترش. 

في مكة المكرمة خلال الفترات المحددة في الأيام اا والسادس والسابع والغالث عشر من 
شهر ذي الحجة» كما يوضح الجدول رقم () النسب المئوية لعدد المفترشين بالنسبة للطاقة 


LY - 


5 EZ س ر‎ IE MA 


۱ سبة تراش في مكة الكرمة منخفضة بشكل عا م ما عدا قي ساحات ا لحر 
وبالقرب من دورات المياه. 
وتحت كوبري المسفلة. 


. مواقع الافتراش الكشوفة يزداد فيها الافت فتراش خلال الیل مثلى ( ساحات ارم . 
فوق دورات المياه في الساحة الشرقية للحرم . شارع المسيال -حارة الباب ). أما 
مواقع الافتراش المغطاة فيزداد فيها الافتراش خلال النهار مغل ( الساحة المؤدية 
الى أنفاق كدي شارع الماعی الجودرية ). 


۰۱۴/۱۴ أعلى تسبة افتراش فی سعط لوقع کات فی بوم ۱۲/۷ وفي بوم‎ ٤ 
وريا يكون حجاج الداخل هم سبب هذه الزيادة في نسبة الافتراش لعدم وجوه‎ 
سكن لديهم فى مكة المكرمة أو أن مؤسسات حجاج الداخل لا توفر لهم السكن‎ 
داخل مكة المكرمة إذا كانوا مشتركين مع إحدى هذه المؤسسات.‎ 

ه - أعلى نسبة افتراش في ساخات الحرم كانت خلال النهار وخلال الليل يوم ٠١/۷‏ 
اذ بلغت هذه النسبة ۱۱,۲۸ / خلال النهار و ٠١,۲۴‏ خلال الليل. وبلغ 


me 


۳ - 


متوسط نسبة الافتراش في جميع الأبام خلال النهار في هذا الموقع ٠٤‏ ,۸/ء 
بينما بلغ متوسط نسبة الافتراش في جميع الأبام خلال الليل ۹, /.٠٠١‏ 

أعلى نسة اقرش في شارع سبال ر لا التهار كانت بوم ۷ اذ بلغت هذه 
الليل ٠ i ./٦‏ 

أعلى نسبة افتراش فى الساحة المؤدية إلى أنفاق کدي کانت خلال النهار وخلال 
اللیل یوم ۱۲/۷ إذ بلغت ۲,۸/ خلال النهار و ۲,۸۸ خلال الليل. وبلغ 
معوسط نسبة لافتراش خلال التهار في < ج 5 3 0 في هذا الو ,7/1 
خلال النهار و ٠۹‏ ,4 خلال ازز ير .وبلغ متوسط نسبة الافتراش خلال النيار 
في جميع الأيام في هذه الموقع ۸۹ A‏ ٠ه‏ يمنا بخ موسا نسبة الافتراش في 
جميع الأيام خلال الليل .⁄/٤,۷۸‏ 

أعلى نسبة اف تراش فوق دورات اليا في الساحة الشرقية كانت یوم ۱۲/۱۲۳ |إذ 
بلغت ۲۵,۸٤‏ / خلال النهار و 7t. .۷١‏ خلال الليل. وبلغ متوسط نسبة 
الافتراش في هذا لوقع خلال النهار في جميع الأيام ۲ ۰ بینما بلغ 
متوسط نسبة الافتراش خلال الليل في جميع الأيام ۸ Z0,‏ 

. أعلى نسبة افتراش تحت كباري أجياد وخلف المستشفی کانت یوم ۱۲/۱۳ إذ 
بلغت ۱,٦۸‏ / خلال النهار و٤٩‏ ,۲/ خلال الليل» وبلغ متوسط نسبة الافتراش 
خلال النهار في هذا الموقع في جميع الأيام ٠,۲١‏ / بينما بلغ متوسط نسبة 
الافتراش خلال الليل في جميع الأيام ./.١,۷۸‏ 

۱١‏ . أعلى تسبة افتسراش في شارع المدعى . الجودرية كانت يوم ۷ اذ بلغت 
/,٩‏ خلال النهار و ۲,۳۸/ خلال الليل» وبلغ متوسط نسبة الافتراش خلال 


-\6 


النهار في جميع الأيام في هذا الموقع ۲,۸۸./. بينما بلغ متوسط نسبة الافتراش 
خلال الليل في جميع الايام 7,۲ 

١‏ . أعلى نسبة افتراش تحت كوبري السليمانية خلال النهار كانت یوم ۱۲/١‏ إذ 
بلغت 1۷, ./؛ أما أعلى نسبة افتراش خلال الليل فقد كانت يومي ٠١/١‏ و 
۳ وبلغت ٠ , ٦‏ وبلغ متوسط نسبة الافتراش خلال النهار في هذا الموقع 
في جميع الأيام ۹ SE‏ بينما بلغ متوسط نسبة الافتراش خلال الليل فى 


جميع الايام ٥‏ , ° 
فلة خلال التي ر کانت یو ۷ اذ بلغت 


أعلى نسبة افتراش تحت كوبري الم 
١‏ أما أعلى نسبة افتراش خلال اللیل فقد کانت يوم ٠۲/١١‏ وبلغت 
١‏ وبلغ متوسط نسبة الافتراش في هذا الموقع خلال النهار في جميع 
الأيام ٠ , 0١‏ ./» بينما بلغ متوسط نسبة الافتراش خلال الليل في جميع الأيا 
VET‏ 


1 


حارة الباب (شارع خالد بن الوليد إلى | ٠‏ 
وقف الأمير عبدالله بن عبدالعزين). | 


| فوى دورات المياه في الساحة‎ 
COO TTT OTT TET TTT TTT ga a e 


شارع المدعى والجودرية. __ 


۳۳ 
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جدول (): النسب المئوية لعدد المفترشين بالنسبة للطاقة الاستيعابية للموقع 
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ثانياً: منی: 
يوضح الجدول رقم (۷) أعداد المفترشين في جميع المواقع خلال النهار وخلال الليل في 
الأيام الثامن والعاشر والحادي عشر والثاني عشر من شهر ذي ا لحجةء ويلاحظ من الجدول أن 
أكبر عدد من المغترشين في جميع المواقع خلال اليل كان یوم ۱۲/۱۱ |إذ بلغ عدد المفترشين 
.11¥,14 مفترش» بینما کان أكبر عدد من المفترشين خلال النهار كان يوم ۱/۱۱1 3 بلغ 
۷ , ۸۲ مفترش. . أما أقل عدد من المفترشين في جميع المواقع فقد كان یوم ۱۲/۸ اذ بلغ 
علد المفترشين خلال النهار ۹ ,۲۷ مفترش وخلال اليل ٤١,‏ مفترش. 


وتوضح الأشكال البيانية ( ۱۰ (1۸A‏ أعداد امففترشين في كل موقع من مواقع 
الافتراش في منى خلال الفترات المحددة في الأيام ۾ الثامن والعاشر والحادي عشر والغاني 
عشر من شهر ذى الحجة» كما يوضح الجدول رقم (۸) السب المشوية لعدد المفترشنن بالنسبة 
الأشكال البيانية ما يلى: a.‏ 
١‏ ارا پاراش فی مراع ر" 
۳ أعلى نسبة افتراش توجد في طريق المشاة المظلل المتجه إلى منى وفي طريق 
المشأاة المظلل المتجه إلى مكة وفي ي موتح الق السابق للأمن العام. 
7۲ 
۱/۱۲ ا بلغت ۷۱ آأما أعلى تسبة افتراش خلال الليل قاقد كانت بو 
١1‏ إذ بلغت .//0۲,۹١‏ وبلغ متوسط نسبة الافتراش في جميع الأيام في 
هذا الموقع خلال النهار ٤١,٤١‏ بينما بلغ متوسط نسبة الافتراش في جميع 
اأمام خا اليل 0۸ ٤ sr,‏ 


0-۸ > اما أعلى تسبة افتراش خلال الليل ققد كانت بو" ۰ اذ بلقت 


- ۲٦ ۔‎ 


۹ 


جدول (۷): _- الفترشين ا مواقم 


٠‏ وبلغ متوسط نسبة الافتراش في جميع الأيام خلال النهار في هذا 
دن ۵ بينما بلغ متوسط نسبة الافتراش في جميع الأباء خلال الليل 
A‏ 


8 نسبة افتراش شمال جسر الجمرات خلال التهار کانت یوم ۱۲/۱۲ إذ بلغت 


ARL‏ أما أعلى نسبة خلال الليل فقد كانت يوم ٠۲/١١‏ وبلغت 
١‏ . وبلغ متوسط نسبة الافتراش خلال النهار في هذا الموقع في جميع 
الآيام ۲١٠,١١/ء‏ ينما بلغ متوسط نسبة الافتراش خلال الليل في جميع الأيام 
r. ۷۲‏ ) 

٠ r ۱۷‏ أا أعلى سبة خلال اللبل فقد كايت یوم ۱۲/۱۱ بلغت 
ZNY, ٤‏ . وبلغ متوسط نسبة الافت فراش خلال النهار فى هذا الموقع في جميع 
الایام ۹۷ ,7۹ بينما متوسط نسبة الافتر راش خلال الليل في جميع الأيام 

Ee, 


أعلى نسبة افتراش في موقع المقر السابق للاأمن العام خلال النهار وخلال الليل 


کانت یوم ۱۲/۱۱ إذ بلغت ۲, /٠١‏ خلال النهار و 1۹4,۷/ خلال الليل. وبلغ 
متوسط نسبة الافتراش خلال النهار في هذا الموقع في جميع الأيام ۳١,١‏ /. 
بينما بلغ متوسط نسبة الافتراش خلال الليل في جميع الأيام ٤۵‏ .1۸/. 


VY 


۱۹ 


أعلى نسبة افتراش أمام مسجد ١‏ 


أعلى نسبة افتراش في موقع المقر السابق لوزارة الحج خلال النهار وخلال الليل 


کانت یوم ۱۲/۱۱ إذ بلغت 7۳,٤۷‏ خلال النهار و ٠٠,۲۳‏ خلال الليل. 
غ متوسط نسبة الاخراش خلال التهار في هذا ا 
۷ 4 


نیف خلال النهار کانت یوم ۱۲/۱۲ إذ بلغت 

۲,/)/, آما أعلى نسبة افتراش خلال اللیل فقد كانت يوم ٠۲/۸‏ وبلغت 

.,/٤‏ وبلغ متوسط نسبة الافتراش في هذا الموقع خلال النهار في جميع 

ا ۸ بینما بلغ متوسط نسبة الافتراش خلال الليل في جميع الأيام 
ZY,‏ 


. أعلى نسبة افتراش في مواقف السيارات المخصصة للافتراش في ربوة الخيف 


خلال النهار کانت یوم ۱۲/۱۲ إذ بلغت ۸,۲۷/. أما أعلى نسبة افتراش خلال 
الیل فقد کانت یوم ۱۲/۱۱ وبلغت ٠۴,۳‏ وبلغ متوسط نسبة الافتراش 
في هذا الموقع خلال النهار في جميع الأيام ٤٤‏ بينما بلغ متوسط نسبة 
الاق فتراش خلال الليل في جميع الأيام ج A‏ 


أعلى نسبة افتراش في طريق المشاة المظلل المتجه إلى مكة خلال النه ر کانت یوم 


۲ اذ بلغت ٦۵‏ ,۹۸/⁄ اما أعلى نسبة افتراش خلال الليل فقد كانت يوم 
۱ ویلغت 11 ٠ ZN,‏ لع معوسط تسیا اا فتراش في هذا الموقع خلال 
نی جسیم الايا ۵. ea,‏ 


- YA - 


مواقف السيارات امخصصة للافتراش 


في ربوة الخيف. 


ب جسر الجر ات (من بداية الجسر من جهة 
لغرب إلى السام لاؤدي إلى ربوة الخيف). 


التجهة 


ر 


طريق المشاة امظلل من مزر | ر ر | o.‏ 
شرق جر ارات ويستمر إلى جهة أ 


ا جوب عند الام الؤدي إلى ربرة الخيف. أ 


جدول (۸): النسب المئوية لعدد المفترشين بالنسبة للظاقة 


تراسا اس وا صا اا ]ر م ره 


الاستيعابية للموقع 


شكل )٠١(‏ أعداد المفترشين في طريق المشاة المتجه الى منى 
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شكل )١١(‏ أعداد المفترشين في الموقع السابق لوزارة الحج 
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شكل )١۲١(‏ أعداد المفترشين في المقر السابق للأمن العام 


0 الأعداد . 


شكل )٠١(‏ أعداد المفترشين شرق جسر الجمرات 


صباح يوم ۲ مساء يوم ۱١‏ صباح یوم ۱۹ 


الفترات 


شكل )١٤١(‏ أعداد المفترشين أمام مسجد الخيف 
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شكل )٠١(‏ أعداد المفترشين جنوب جسر الجمرات 
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شكل )١١(‏ أعداد المفترشين في طريق المشاة المتجه الى مكة 
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شكل (۱۷) أعداد المفترشين شمال جسر الجمرات 
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شكل )١۱۸(‏ أعداد المفترشين في المواقف المخصصة للافتراش في الربوة 
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صباح یوم ۱۲ مساء یوم ۱۱ صباح يوم ۱١‏ مساء یوم ٠١‏ صباح یوم ۱۰ مساء یوم ۸ صباح یوم ۸ 


٭ توصیات ومقترحات: 


۱ 


. انخفاض نسبة الافتراش فى موقعين في مكة المكرمة وهما تحت كوبري السليمانية 


وتحت كوبري المسفلة. ويعود السبب فى ذلك إلى بعد الموقعين عن الحرم الشريف. 
لذا يقترح الباحث استبعاد هڏين الموقعين عند أجراء دراسة عاثلة. 


تمل دورات المياه عامل جذب للمفترشين في مكة ا لمكرمة فقد لوحظ وجود افتراش 


بالقرب من دورات المياه الموجودة حول الحرم وخصوصا داخل الأنفاق المؤدية إلى 
قية» وهاتين المنطقتين لم تشملهما 
الدراسة» ويقترح الباحث إضافة هذين الموقعين عند إجرا ء دزاسة ماثلة. 

عدم عدم الاستفادة من المساحات الشاسعة وعدم شغلا يؤدي إلى افتراش الحجاج لهذه 
المناطق. لذا يقترح الباحث أن تقوم أمانة العاصمة بالاستفادة من هذه المواقع 
وتأجيرها للحد من الافتراش. 


كدي وبجوار دورات المياه في الساحة الث 


يقترح الباحث استمرار هذه الدراسة في الأعوام القادمة واعتبارها برنامجاً مستمراً 


كغيره من البرامج المس 


رة التي يقوم بها معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث 
الحج كل موسم. ) 


مكن اعتبار الأعداد الموجودة في الجدولين ( )١(‏ » (۷) مقياساً لكمية الافتر 


الموجودة د في حح هذا العام في كل من مكة المكرمة ومنى على الترتيب. ت 
هذا المقياس ممثيله في السنوات القادمة للحكم على زيادة أو نقص كمية الافتراث 
ومعرفة تأثير ذلك على توفر الخدمات والمرافق لحجاج بيت الله الحرام. 


